

ARSZENZACIOK! 


199 :- 


LANDHOF MILÁNÓI SONKA 


a kiszolgálópultban 
(1.990 Ft/1 kg) 

Ajánlatunk csak a kiszolgálópuí 


í^£|et^nkben én/ényes! 



HEUYSZIN 


víz, ZENE^ VIRÁG 
FESZTIVÁL 


2017. JUNIUS23. ES 25. 
KÖZÖTT ^ 


WWW.FRI55HU5.hu/GRILLMOBIL 


'v^Regnum 


ÜRÖMI 8 TOJÁSOS SZÁRAZTÉSZTA 



rövid széleam étéit, csiga, cérnametéit, kézi tarhonya, 
fodros nagykocka, hosszú széiesmetéit, eperszaiag 
200 g 

(1.195 Ft/1 kg) 

2 db vásáriása 
esetén: (595 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
I _ HELYEH 


239; 



GOLD 


ŐRÖLT KÁVÉ 

250 g 

(2.396 Ft/1 kg) 

2 db vásáriása 
esetén: (1.196 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
599 _ HELYEn 


BUTCHER'S KUTYAELED EL-KGNZERV 


1200g(582,50 Ft/1 kg) 
2 db vásáriása esetén: 




(290,83 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
I _ HELYEn 


699, 


Ajánlatunk a S> ■=iíeiíi® áruházakban érvényes. 

■* partnar ^ 





























I 

J 





SRAR 



FRISS CSIRKEMELLFILÉ*** 


r ÁRSZENZÁCIÓK! 



ANANÁSZ 
1 db 




EISBERG BOLERO MIX 
csomagolt; 150 g 
(1.126,67 Ft/1 kg) 




TARAVIS 
ALSÓ, FELSŐ 
CSIRKECOMB*** 
tálcás 

600 g ♦ 

(665 Ft/1 kg) 


BRANDENBURGI 
FÜSTÖLT SONKA** 
a kiszolgálópultban 
(2.990 Ft/1 kg) 



299 /10 dkg 


MIZO 

Félzsíros TEHÉNTÚRÓ 
tégely es 



219 ,- 


TOLLE TRAPPISTA SAJT 
a kiszolgálópultban 


EGÉSZ 


MAGVAS CSÁSZÁRZSEMLE** 
frissen sütve 


BIG Ml LK JÉG KR ÉM 
1000 ml 


vvrr 

'i\>r 



**Ajánlatunk csak a kiszolgálópulttal, illetve látványpékséggel rendelkező üzleteinkben érvényes! 
régi árak aSPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 
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HEINZ 

KETCHUP 

1 Kg 





BRAVOS 

3IN1 INSTANT 

KÁVÉSPECIALITÁS 

10x18g 

(1.938,89 Ft/1 kg) 



ÁRSZENZÁCIÓK! 


NESQUIK, LlON 
GRANOLA 

300 g 

(2.330 F1/1 kg) 

CINI MINIS GRANOLA 

320 g 

(2.184,38 F1/1 kg) 





5 PB wsAiiUaiESErflimiMBJt- 


DÖRMI 

KEKSZ, 

PISKÓTA 

25 g, 30 g 


COCA-COLA, FANTA, 
KINLEY, SPRITE 
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL 

1,751 

(182,29 Ft/1 I) 




GERE AHILA 
VILLÁNYI PORTUGIESER 
száraz vörösbor 
VILLÁNYI OLASZRIZLING 
száraz fehérbor 
0,751 

(1.665,33 Ft/1 I) 




COLGATE FOGKRÉM*** 
Max White 
2x75 ml 
(4.993,33 Ft/1 I) 



SUPER CENA 
SZUPER ÁR 


75 ml 






MINDEN 

PERSIL 

MOSÖKAPSZULA 


A fotók csak illusztrációk. Keresse további akciós termékeinket 
az áruházakban! Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra nem érvényes! 
A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár. 
A kedvezmény a 2017.06.14-én érvényes fogyasztói árakból kerül levonásra! 


Persíi 




ÉS MOSÓPOR*** ARABÖL 

35 % 


A ***-gal jelölt termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzuk! 


SPAR 



5RAR 


partner 



áruházakban érvényesek. 


Akciós áraink 3 


I NTERSRAR 
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MAGYAR TEJFÖL 

12% “OS zsírtartalom 
140 g 

(921,43 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén; 
(457,14 Ft/1 kg) 



2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
-|2g - HELYETT 



SRAR 


SAVANYÍTOTT 
KÁPOSZTA 
csomagolt 
1 kg 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 

399,- "ELTEn 




PULYKASZELET 

chilis bevonattal; 
szeletelt, csomagolt 
100 g 

(2.990 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén: 
(1.490 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
_ HELYETT 


299 . 


149 ,- 



ORSI 

LIBAMÁJAS, KACSAMÁJAS 
150 g (2.260 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén: (1.126,67 Ft/1 kg) 



2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA; 
33g.HELYEn 



JOGOBELLA 
COCKTAIL 
200 g 

(1.145 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén: 
P70 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
. HELYEH 


229 , 




FEVITA 

ÍNYENC 

ZÖLDSÉG¬ 

KEVERÉK 

gyorsfagyasztott 
1000 g 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
700 - HELYETT 





HAPPY-FRUCHT 
FELEZETT SÁRGABARACK 
240 g (2.267,50 FV1 kg) 

2 db vásárlása esetén: 
(1.141,67 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA; 
. HELYETT 


549 . 






TikosénH üLFTB* 



KETCHUP 
500 g 

(598 Ft/1 kg) 

2 db vásárlása esetén: 
(298 Ft/1 kg) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 

299 ,- 









































KORFU KOCKA 



SibNMEK 

l> ICI* L ^ !L!^h 

Korfu 

‘^Kocfe 


2 DB VASARLASA 
ESETÉN DARABJA: 
. HELYETT 


169 . 


XIXO ÍZESÍTETT ÁSVÁNYVÍZ 

0,75 I 

(265,33 Fl/1 I) 

2 db vásárlása esetén: 

(132 Ft/11) 





2 DB VASARLASA 
ESETÉN DARABJA: 

469 ■ 

234 ,- 


NAGYRÉDEI OLASZRIZLING 
száraz fehérbor 
MUSCAT OTTONEL 
félszáraz fehérbor 
HÁRSLEVELŰ 
félédes fehérbor 
0,751 (625,33 Ft/1 I) 

2 db vásárlása esetén; 

(312 Ft/1 I) 

{+ü.:15Ft) 




£7^ 


LOVASSY MUSKOTÁLY 
édes fehérbor 
ROSÉ 

száraz rosébor 
ROSÉ 

félszáraz rosébor 
KÉKFRANKOS 
félédes vörösbor 
0,75 I (958,67 Ft/11) 

2 db vásárlása esetén: 
(478,67 Ft/1 I) 
(+ü.:15Ft) 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 

710 - HELYETT 




SRAR 


VASTAG TÉSZTÁS PIZZA 
gyorsfagyasztott 

380 g (1.839,47 Ft/1 kg); 425 g (1.644,71 Ft/1 kg) 
2 db vásárlása esetén: (918,42/821,18 Ft/1 kg) 


Air 



2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
. HELYETT 


699 . 




MOSOGATÓGÉP-TABLETTA*** 
12IN1 

50 db/csomag 

1 csomag 
(51,80 Ft/1 db) 

2 csomag vásárlása 
esetén: (25,90 Ft/1 db) 


2 CSOMAG VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN CSOMAGJA; 


2 . 590 ,- 


HELYEH 


1 . 295 ,- 


MR. PROPER 
FÜRDÖTISZTlTÓ*** 
500 ml 
(1.078 Ft/11) 

2 db vásárlása 
esetén: (538 Ft/1 I) 


2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA; 
539 - HELYETT 




NIVEA SAMPON*** 

250 ml 
(3.396 Ft/1 I) 
BALZSAM*** 

200 ml 
(4.245 Ft/1 I) 

2 db vásárlása esetén: 
(1.696/2.120 Ft/11) 




2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 

849 ,- 




A ***-gal jelölt termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzuk! 


PÁR 


PÁR 


p a r f n c r 


áruházakban érvényesek. 
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Akciós áraink a 


I NTERSPAR 













































WIESBAUER 
BORJÚ PÁRIZSI, 
LAXENBURGER PARIZER 
a kiszolgálópultban 
(1.490 Ft/1 kg) 


1495 


•w: 


hJJ 




Wiesbauef 


DUNAHÚS 


Terméjr^eteien/ 

KIEMELKEDŐ 
MINŐSÉG 


WIESBAUER 
PRÉMIUM SACHER VIRSLI 
csomagolt 
320 g 

(2.340,63 Ft/1 kg) 


21 %^" 

945 ,-* 

749 ,- 


WIESBAUER BÉCSI VIRSLI 


csomagolt; 

84%-os hústartalom 



WIESBAUER TÚRA FELVÁGOTT** 
a kiszolgálöpultban 
(1.990 Ft/1 kg) 



WIESBAUER 
PUSZTA DEBRECENI 



BÉKÉSCSABAI 

PARASZTKOLBÁSZ** 



a kiszolgálópultban; 
adalékanyag-mentes 
(1.990 FV1 kg) 


dkg 


SÁGA SAJTOS TAVASZI 



FÜSTÖLT KENYÉRSZALONNA** 


a kiszolgálöpultban 
(790 Ft/1 kg) 








ZIMBO RAKOTT ERDÉLYI 
SZALONNA** 
a kiszolgálópultban 
(1.590 Ft/1 kg) 


/lOdkg 


23 % 


PICK VIASZOS BORJÜMÁJAS** 



VADÁSZ SZALÁMI 
csomagolt 
500 g 

(1.998 Ft/1 kg) 

999 ,- 



1* 



HERZVITAL SÜLT KARAJ, 
CSEMEGE KARAJ, 
PAPRIKÁS CSEMEGE 
szeletelt, csomagolt 
90 g 

(3.988,89 Ft/1 kg) 


399 / 469 ,-* 

359 ,- 



KAISER DÁN SZALÁMI 
szeletelt, csomagolt 
75 g 

(3.986,67 Ft/1 kg) 


KOMÉTA 

OLASZ, ZALA, SOPRONI 
FELVÁGOTT, SAJTOS PÁRIZSI 
szeletelt, csomagolt 
125 g 

(1.832 Ft/1 kg) 

279 ,-* 

229 ,- 
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'^Ajánlatunk csak a kiszolgáló pulttal rendelkező üzleteinkben érvényes! 

'A régi árak aSPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyástól árak. 



































SPARFrissar 


Regnum 


csont nélkül; a kíszolgálópultbon; | 

A ki szó Iga ló pb Ittál nem rendelkező üzleteinkben 
darabolt, tálcás kiszerelésben kapható! 

A ki szolga ló pultban kapható daralt 
sertéslapocka éra: 1 . 079 y> 


Regnum 


csontos; a kiszolgélópultban; 
Á kiszolgálópultban kapható 
szeletelt bőrös sertéscsószór 

éra: 1 . 049 ^ 


Re^u^ GRILIKOLBASZ 

_ _ csomagolt; 270 g f 

(1.5Ö8,Ö9R/1 kg) ^ 


gnum 


i csont nélkül; szeletelt, friss, 
pácolt, fűszerezett; tálcás 




csont né lkül; 4 sz elet; t á l cás 


R e^um j' JUHBELES VIRSLI 


eneA&t 

^tít/W^ienuutkboE! 



1 ■ - ■ V - --17I y - 1 . 

t i [ 


(890R/lkgl . , 


ocn 

# ■% U /nat 

- ^ - f . r 



^ i 


• m ' 




\ GAZDAG 

j LEVESCSOMAG*** 
; tálcás 
I 700 g 

! (641,43 Ft/1 kg) 





PULYKA DARÁLT 
COMBHÜS*** 
tálcás 
500 g 

(858 Ft/1 kg) 



I CLASSIC FÜSTÖLT 
i VAD LAZACÉI LÉ 


j csomagolt 



100 g 

(5.990 Ft/1 kg) 


Akciós áraink a 


A ***-gal Jelűit termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzukí 


PÁR 




I NTERSRAR 




PÁR 


partner 


áruházakban érvényesek. 
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CAMBOZOLA NATÚR 
TORTASAJT** 
a kiszolgálópultban 
1 kg 





LEERDAMMER 
SZELETELT SAJT 
100 g 
(3.290 Ft/1 kg) 
LEERDAMMER 
FINESSE 
SZELETELT SAJT 
80 g 

(4.112,50 Ft/1 kg) 


329 ,- 


PHILADELPHIA 
SZENDVICSKRÉM 
125 g 



329 ,- 


MINIBABYBEL 

4x20 g 

(4.987,50 Ft/1 kg) 




LAVACHEQUIRIT 

ÖMLESZTEH 

élelmiszer-készítmény 



kördobozos 
120 g 

(2.075 Ft/1 kg) 


RISKA 

ESLTEJ 


2, 8%“OS zsírtartalom 





FLÓRA MARGARIN 
500 g (998 Ft/1 kg) 
FLÓRA GOLD VAJAS ÍZ 
400 g (1.247,50 Ft/1 kg) 



LANDLIEBE NATÚR JOGHURT 

200 g (945 Ft/1 kg) 

GYÜMÖLCSÖS JOGHURT, 

PUDING, GRlZPUDING, 

TEJBERIZS 

150 g (1.260 Ft/1 kg) 




DANONEOIKOS 
KRÉMJOGHURT 
4x125g 
(758 Ft/1 kg) 



PÖTTYÖS TEJSÜTI 
4x28 g 

(3.116,07 Ft/1 kg) 


DÁN ETTE KRÉMPUDING 



4x125g 
(798 Ft/1 kg) 


PANNÓNIA SAJT 
darabolt, csomagolt 
200 g 

(2.645 Ft/1 kg) 

529 ,- 



VITAL FRISS TOJÁS 
méret „M”; 10 db/doboz 
1 doboz 

(620,75 Ft/1 kg; 32,90 Ft/1 db) 





Ajánlatunk csak a kiszól gáiópulttal, látvány pékség gél, illetve cukrászpulttal rendelkező üzleteinkben érvényes! 
régi árak aSPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyástól árak. 
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illkvislií 


E-FREE VAJAS 
TOAST KENYÉR 

szeletelt csomagolt 
550 g (689,09 R/l kg) 
SuperShop kártyával: 
(598,20 R/l kg] 


RÉKA KENYERE 

szeletelt, csomagolt 

500 g 

(578 Ft/l kg) 


MAKOS BARHESZ 

250 g (516 Ft/ 1 kg) 




ROZSOS TOAST KENYER 

szeletelt, csomagolt 
500 g 

(378 Ft/l kg) 


^áhcá, Sc£á!zA- 
SPARFiissör . v 


1 

Ml! ír 

^UHuKiUH! 

liii 

iii 

11 s| t 

■t ■ ^ 

lú VtTÍlffiL ' 



fi i 

* 1 

h i 


KRÉMES 

KACSAMÁJKRÉM^^ 




LISNER PASTELLA 
SZENDVICSKRÉM 


a kiszolgálópultban 
(3.990 Ft/1 kg) 




KASZINÓTOJÁS** 
a kiszolgálópultban 
1 db 




mexikói, török, spanyoi 
80 g 

(2.487,50 Ft/l kg) 

289,-* 

199 ,- 

KÓKUSZKOCKA** 
a cukrászpultban 
1 db 


199 ,-* 

149 ,- 






5RAR 


partner 


Akciós áraink a 


PÁR 


I NTERSRAR 


® áruházakban érvényesek. 
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KChTYtR 














































































































































































































ETKEZESI PAPRIKA 

1 kg 


GÖRÖGDINNYE 

1 kg 


FÜRTÖS PARADICSOM 








ti 






1 db 








ÜJ LEVELES 


ZELLER 


db 


^átííi/kpád 
SPAR Frissör 


ŐSZIBARACK 

1 kg 


*A régi árak a SPAR’SZiprmarketekben az akció 


RIO FRESH LIMONÁDÉ, 
RIO FRESH ZÖLD TEA 
GYÖMBÉRREL 

750 ml 

(425,33 Ft/l I) 


:.V'' 


SÁRCARfPA 

1 csomó 

























































































































TÖBB MINT 650 TERMÉK, KIVÁLÓ AR-ÉRTÉK ARANY 


VALDOR RÁNTOTT 
CSIRKECOMB 
gyorsfagyasztott 
900 g 

(998,89 Ft/1 kg) 





SZARVASI 
MOZZARELLA SAJT 

100 g (1.990 Ft/1 kg) 


289,- 


199 .- 


THEODORA 

ÁSVÁNYVÍZ 

1,51 

(52,67 Ft/1 I) 



- 27 % 





í ! 


79 ," 



DREHER SOR, 
D24 SÖR 

dobozos 

0,51 

(458 Ft/1 I) 


Rántott 

csirkecomb 

DrirínlíKf^lEiiv^. -..M 





229 ,- 





VANISH 

folttisztító*** 

665 g (2.855,64 Ft/1 kg) 
21 (949,50 Ft/1 I) 


1 . 899 ,- 


INSTANT KÁVÉ 
200 g (4.945 Ft/1 kg) 



FRoSTA ARANY HALRUDAK 

gyorsfagyasztott; 450 g (1.997,78 Ft/1 kg) 
TEPSIS HALFILÉ 

gyorsfagyasztott; 360 g (2.497,22 Ft/1 kg) 



’r-iTV 

A 


60LDEN 

RSHRHGERS 

FROMFILIET 


1 



vsmm,-* 

899 ,- 

VIENNETTA JÉGKRÉM 
650 ml (998,46 Ft/11) 



BAROMFI GOLYÓ 
gyorsfagyasztott 
1000 g 



785 ,- 


649 ,- 


príma jég krém 

900 ml 

(776,67 Ft/1 I) 

v\ 

- 22 %í^ 

S 99 ,-* 

699 ,- 


-rA 

•ÁtT 


DIAMANTE 
JÉGKRÉM 
900 ml 

(998,89 Ft/1 I) 


v-zT-r 

vwr 



FARM FRITES 

HULLÁMOS HASÁBBURGONYA 
gyorsfagyasztott 
1500g 

(566 Ft/1 kg) ^ 

"M 


-■(A 

'Aít 


L098.- 




'/1 zT 


SRAR 






JÉG KRÉM 

1500 ml (332,67 Ft/1 I) 




c<A 

•i-zrr 








S 99 .- 






499 ,- 



- 28 % 


A ***-gal Jelölt termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzukf 


Akciós áraink 3 


PÁR 




I NTERSRAR 




RAR 


partner 


áruházakban érvényesek. 
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800 g húí^az 


eursziget 


LUGULLus Őrölt fűszerpaprika 

I. osztályú; 

édes, csípősség mentes 
50 g 

(2.580 Ft/1 kg) 


LUGULLUS 
GYORSPÁC 
30 g“40 g 


SzilaS 


LUGULLUS 
FÜSZERKEVERÉK 
töltelék, fasírt 

FÜSZERSÓ 
mézes-csípős 
csirkeszárny, 
húspuhító, borsos, 
fokhagymás, olaszos, 
görög sültek 
22 g-48 g 




SALATAONTET POR 


fi 


5 peri 




alatt keszi 


-V. 




A- * 




LUGULLUS 

GRILLSZÓSZ 

20 g, 28 g 

BBQ 

25 g-43 g 

GRILLPÁG 

21 g-32 g 


LUGULLUS 

SALÁTAÖNTET 


Klasazlkua — i 










t 


—Ken'tuűky— 


GOLD PACK 
DEMERARA 
NÁDCUKOR 
1 kg 




RAR 




ZÖLDBAB 

Üveges 
360 g 

(636,11 Ft/1 kg) 

ZÖLDBORSÓ 
üveges 
420 g 

(545,24 FV1 kg) 




HAM É PÁSTÉTOM 



SIWWSHdpKAltlrtMU 

155 ,- 


betyár ínyenc, kacsamáyas, libamájas ínyenc, 
májkrém darabos pirospaprikával, parasztos, reggeli csípős 
májpástétom, reggeli löncshús, vegetánánus, vegetáriánus 
pirospaprikával, vegetáriánus dívával 
105 g(1.609,52 FV1 kg) 

SuperShop kártyával: 

(1.476,19 FV1 kg) 


KOFA 

SŰRÍTETT PARADIGSOM 

18-20%-os szárazanyag-tartalom 
140 g 

(707,14 Ft/1 kg) 




HAAS QUiniN 
SÁRGABARAGK LEKVÁR 
ZSELÉSÍTÖSZER 
25 g 




: ERŐS PISTA, ÉDES ANNA 
1 ÉTELÍZESÍTŐ 
I 200 g (2.195 FV1 kg) 
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régi árak aSPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyástól árak. 






































TWIST TONNA LTORZS 
növényi olajban 
4x52 g * 

(5.764,42 Ft/1 kg) , 


TWIST NORVÉG TOKEHALMAJ 

121 g 

(2.471,07 Ft/1 kg) 


^00%«!ÍBÍS 


TWIST KAGYLÓ 

65 g (8.600 F1/1 kg) 

63 g (8.873,02 Ft/1 kg) 


TWIST DÁN CAPEklN 
KAVIÁR . - * i 

50 g / " -í 

(11.180 Ft//kg) - t 


delPierre 





HIPP 

BÉBIFŐZELÉK 
4“6 hónapos kortól 
190 g 

(1.731,58 Ft/1 kg) 


m,-* 

329 ,- 



KECSKEMÉTI 

bébiital 

200 ml 
(1.495 Ft/1 I) 




éC^cskeméíi é 

ff Y 



HIPP 

TEJPÉP 

250 g 

(3.596 Ft/1 kg) 



^ HiPP 



KECSKEMÉTI 
HÚSOS BÉBIÉTEL 
11 hónapos kortól 
220 g 

(1.359,09 Ft/1 kg) 




HIPP 

BÉBIMENÜ 
5 hónapos kortól 
190 g 

(2.100 Ft/1 kg) 




KECSKEMÉTI 
FŐZELÉK 
4 hónapos kortól 
190 g 

(1.310,53 Ft/1 kg) 






Kecskemétig 


&4«garépihptité 


f^ecskemétí^ 

SútőtókpOré 


f'wadkiitnnpiHí ' i 




5RAR 


partner 


Akciós áraink 3 


PÁR 


I NTERSRAR 


áruházakban érvényesek. 
















































































mogyi 




PIJPCOflNWITMP&iMllT 


moQUí 


moflijí 


mogul 


GASTROPOP 

80 g 

(3.737,50 Ft/1 kg) 


CARAMOON 
PATTOGATOn KUKORICA 

70 g 

(3.842,86 Ft/1 kg) 




TEEKANNETEA 

27 9-54 g 

(50 g: 8.980 Ft/1 kg) 



NESCAFÉ INSTANT KÁVÉ 
UTÁNTÖLTŐ 


Classic, Brasero, Classic Crema 
50 g (9.980 Ft/1 kg) 



TCHIBO 

FÓR BLACK & WRITE 


ÖRÖLT KÁVÉ 
250 g 

(2.396 Ft/1 kg) 







i JACOBS 

^ KRÖNUNG 

» 



SPORT SZELET 
42 g, 51 g 

(51 g: 2.333,33 Ft/1 kg) 




FRUni SAVANYÚ CUKOR 

70 g 

(2.271,43 Ft/1 kg) 
SuperShop kártyával; 
(1.985,71 Ft/1 kg) 



CHEETOS 

85 g (1.870,59 Ft/1 kg) 
70 g (2,271,43 Ft/1 kg) 


: KING KRÉKER 
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régi árak aSPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyástól árak. 















































MIZSE ásványvíz 

1,51 

(36,67 Ft/1 I) 





niizse 




ZIPFER MÁRZEN 
VILÁGOS SÖR 
dobozos 
0,331 

(451,52 Ft/1 I) 




Marzrn 


Mit 



BORSODI 

SÖR 

strapa palack 
11 




5RAR 



SUZY 

Mm hft 


: ALMALÉ 



GYÜMÖLCSITAL 



i RAUCH 
: MYTEA 

i 1,51 

j (186 Ft/1 I) 




BOMBA! 

1,51 

(199,33 Ft/1 I) 



m 







: TUBORG GREEN 
i SÖR 


KÖZEL 

VILÁGOS SÖR 




tUVii 


ÉDESHILLTOP 

BOR 

Cuvée 

száraz fehérbor 
Cuvée 

félédes vörösbor 
Cuvée 

száraz rosébor 
0,751 

(1.012 Ft/11) 


759 , 


tD« 

HILLTOF^ 


FOREL 

VODKA 

0,51 

(3.398 Ft/1 I) 




CAPPY IGE FRÜIT 
1,51(246 Ft/1 I) 

3 db vásárlása 
esetén; 

(164 Ft/1 I) 




3 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 
369 ,-HELYEn 




BURN 

MAGAS KOFFEINTARTALMÚ 
ITAL 



HEINEKEN 

SÖR 

üveges 

0,41 

(497,50 Ft/11) 
(+ü.: 25 Ft) 







JAGERMEISTER 

0,71 

(5.712,86 Ft/1 I) 


3 . 999 ,- 




5RAR 


p a r f n c r 


Akciós áraink a 


PÁR 


I NTERSRAR 


áruházakban érvényesek. 
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r' a 




f 






ÍÜTYULÖS 


ST. HUBERTUS 
0,51 

(4.198 Ft/1 I) 


FÜTYÜLŐS 

LIKŐR 

0,51 

(5.298 Ft/1 I) 


ZWACK 

Mindig az első helyen 


2.649.- 


VILMOS 

LIKŐR 

0,51 

(5.298 Ft/1 I) 


0 c^n 






KALINKA VODKA 

0,51 

(4.598 Ft/11) 




JOHNNIEWALKER 
RED LABEL WHISKY 

0,71 

(5.855,71 Ft/1 I) 


ZWACK UNICUM, 
UNICUMNEXT, 
UNICUM SZILVA 


0,2 I 

(6.495 Ft/1 I) 






PREVITAL 


PREVITAL ALUTASAKOS MACSKAELEDEL 
4x100 g 
(747,50 Ft/1 kg) 


Mrrrrrr^n^m- 


Nyereményfáték időtartama: 2017.06.01. - 07.16. 

|1 FŐDÍJUNK: 

WELLNESS HETVEGE 
Es MACSKAKAMRÓ 


PREVITAL SZÁRAZ MACSKAELEDEL 

1,6 kg 

(499,38 Ft/1 kg) 

1,8 kg 

(443,89 Ft/1 kg) 




RtSlDENCE 

LUNI tRbNLt 4t WtLLNtiii HiJItL 

ÓZON 

S I P e ; r B 

★ ★★★ 

MÁTRAHÁZA 


PREVITAL 

MACSKAELEDEL 

400 g 

(622,50 Ft/1 kg) 


TREMENY 

AJANDEKCSOHAG 
Es NAPSZEM OVEG 


PREVITAL ALUTASAKOS MACSKAELEDEL 
100 g (990 Ft/1 kg) 


’.*ckon 


99,- 


PREVITAL MACSKAELEDEL- 
KONZERV 
415 g 

(479,52 Ft/1 kg) 


A képek illusztrációk. További részietek: www.nyeremenyjatek.prevital.eu 
vagy a PreVital facebook oldalán. 


MACSKáBÖL JELES 
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*A régi árak a SPAR szupermarkBtekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 










































PERWOLL 

FOLYÉKONY 

MOSÓSZER*** 

31 

(666,33 Ft/1 l) 

2 db vásárlásától: 
(566,33 Ft/1 I) 


2DBVASARLASATÚL 
DARABJA: 

1.999,- 

1.6997 



: PUR 

i MOSOGATÓSZER*** 
i 700 ml 
I (712,86 Ft/1 I) 
i 900 ml 
: (554,44 Ft/1 I) 

: 2 db vásárlásától; 
i (570/443,33 Ft/1 1) 




: 2 DB VÁSÁRLÁSÁTÓL 
• DARABJA: 

! 499 - HELYEn 

1399,- 




SILAN ÖBLÍTŐ*** 

600 ml 

(948,33 Ft/11) 

750 ml 

(758,67 Ft/1 I) 

11 

2 db vásárlásától; 

(781,67/625,33 Ft/11) Supréme 


(ss®*) 



Fabrlc S£»fttiiQr | 


BREF DUO-AKTIV WC-ILLATOSÍTÓ*** 

50 ml (8.980 Ft/1 I) 

BREF POWER-AKTIV WC-ILLATOSiTÓ*** 
50 g (8.980 Ft/1 kg) 

POWER-AKTIV WC-TISZTÍTÓ*** 

750 ml (598,67 Ft/11) 

3 db vásárlásától: 

(5.980 Ft/1 I; 5.980 Ft/1 kg; 

398,67 Ft/1 I) 

489^^-* 





ül. 


2 DB VAsAbiAsATHI DARABJA- 



|h mMI Idilli 
Ihírií ílerwf ntf 

I firf« rrft^rqncf 


3DB VtóíflUs/lTÚLDARABW- 






GIF 

SÚROLÓSZER*** 
250 ml 
(1.196 Ft/1 I) 


/ 



: AIRWIGKAQUAMIST 
i LÉGFRISSÍTŐ*** 

I 345 ml 

^ (2.605,80 Ft/1 I) 


FA SZAPPAN*** 
90 g 

(1.655,56 Ft/1 kg) 


- 25 % 


m,- 


299,- 



899,- 




t PALMOLIVE 
i FOLYÉKONY SZAPPAN*** 
j 300 ml 

i (1.663,33 Ft/1 I) 



- 25 % 


■ ICTSmlBl 



M,- 


m,- 




ULIRAMŰlSrURlZMC 


149,- 


499,- 


NIVEA MÉN 
BOROTVAHAB*** 

200 ml 
(3.895 Ft/1 I) 
SuperShop kártyával: 
(3.745 Ft/1 I) 



NIVEA 

MÉN 


SCHSaTlVC 


5HAVING 

FOAM 

linmi ky 


SWERSHOPIfAjímVAL: 

749 ,- 


0% OLcntmL 

I m B<JF W!|5^ 


J- 


BIANKA TOALETTPAPÍR*** 

3“ rétegű; 8 tekercs/csomag 

1 csomag (74,88 Ft/1 tekercs) 

2 csomag vásárlásától: (62,38 Ft/1 tekercs) 


JB79;-* ^ 

599, 

Fo 

Bianka 

Kamilla 

1 

[ ÍCSOtóflGlÁSÍRUSATÖLCSDMftGifl: 1 

.45 

Í9,- 


►rest 



3 r4it«gű-3i9lle$ 
Toalellpapír—Tofet paper 


ALWAYS EÜ. BETÉT*** 24 db (31,21 Ft/1 db) 

20 db (37,45 Ft/1 db); 16 db (46,81 Ft/1 db) 

14 db (53,50 Ft/1 db); 12 db (62,42 Ft/1 db) 

ALWAYS TISZTASÁGI BETÉT*** 74 db (10,12 Ft/1 db) 
60 db (12,48 Ft/1 db); 58 db (12,91 Ft/1 db) 

52 db (14,40 Ft/1 db); 44 db (17,02 Ft/1 db); 1 csomag 
2 csomag vásárlásától: (27,04/32,45/40,56/46,36/ 
54,08/8,77/10,82/11,19/12,48/14,75 Ft/1 db) 


2 CSOMAG VÁSÁRLÁSÁTÓL 
CSOMAGJA: 

749,- 

649,- 



BIANKA PAPÍR ZSEBKENDŐ*** 
3-rétegű; 100 db/csomag 
1 csomag 
(1,69 Ft/1 db) 



li i 

Bianka 

22 %“' 



/ 


/ 





3 relegii 
Papír zssbkendö - Handkerchief 


m-’ 


PELENKA*** 
junior; 46 db 
(54,33 Ft/1 db) 
maxi; 52 db 
(48,06 Ft/1 db) 
midi; 60 db 
(41,65 Ft/1 db) 
mini; 68 db 
(36,75 Ft/1 db) 
1 csomag 

2^9,-* 


169,- 


2.499,- 



LIFE STYLES 
ÓVSZER*** 

3 db/csomag 
1 csomag 
(233 Ft/1 db) 

3 csomag 
vásárlása esetén: 
(155,33 Ft/1 db) 


3 CSOMAG VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN CSOMAGJA: 

699 - “ELVETT 

466,- 



A ***-gal jelölt termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzukf 


Akciós áraink 3 


PÁR 




I NTERSRAR 




RAR 


p a r f n c r 


áruházakban érvényesek. 
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Rexona 


DOVE MÉN 
TUSFÜRDŐ*** 
250 ml 
(1.996 Ft/1 I) 


öve 


MEN^ 
CARE 


mjQ't Aüia nr.M iikM 


aQftHO 




drafeu 


3 db Go Pro 
sportkamera 


HeRo 


Ipanema 

papucs 


O A promáció Időtartama: 0_ 

2017. június 2 ,2.-jüiiw^ z9 


Tkm 


(4.126,67 Ft/11) 
ROLL-ON*** 

50 ml (12.380 Ft/1 I) 
STIFT*** 

40 ml, 50 ml 
(50 ml: 12.380 Ft/11) 


nRflr*T 


mení 

+C XHB 


(4.993,33 Ft/1 I) 
STIFT*** 

50 ml 

(14.980 Ft/1 I) 


AXE TUSFÜRDŐ*** 
250 ml 
(2.596 Ft/1 I) 


DOVE 

NŐI TUSFÜRDŐ*** 
250 ml 
(2.556 Ft/l I) 


Dove 

[}eepJy Noutiahing 

JiCIUfl1»iAC MMP CO. 


;i 

TUSFÜRDŐ*** 
400 ml 
(1.622,50/ 
1.747,50 Ft/11) 
3 db vásárlása 
esetén: 

(1.165 Ft/1 I) 


3 DB Vásárlása 
ESETÉN DARABJA: 

649/699,- 

466.- 


799 ,-* 

639,- 




799 / 869 ,-* 

649,- 


^baba 


Da 

Originf 




Vásárolj bármilyen 

Dove, Axe^ Rexona terméket 
1000 Ft értékben 


üzJ etekben, 
és nyerd meg az Ipanema papucsok 
egyikét és a főnyereményt, 

egy Go Pro HeroS Sessíon 
sportkamerátí 


A részletes játékszabáíyza tű t keresd 

a ivww.uhil*v*rj«tek.hu/ 5 par weboldalon! 




Lem 





lemr 


ZEWA HÁZTARTÁSI PAPÍRT0RLÖ*** 

Jumbo; 2-féle; 2-rétegű; 1 tekercs/csomag 
Wisch&Weg Design, XXL Design; 2-rétegű; 

2 tekercs/csomag (374,50 Ft/1 tekercs) 
Wisch&Weg, Sparblatt; 2-rétegű; 4 tekercs/csomag 
(187,25 Ft/1 tekercs) 1 csomag 


Ráadásul bármely | 

megvásárlásával 50 Ft-tal támogatja 

iia Országos Programot! 


W Bethesda 
£ÉT}£S£HI MÖhi4ÁZ AíaNtvány Ai^ák Háza 


AdománygyOjtés ideje: 
2017.06.22.-2017. 07.19. 


eXtrs 


Zemr^ 


Zanw 



1 

\i 



r 

íl 


KULACS** 

0,8 l-es; 
jégakkus; 
műanyag 
1 db 





NYÁRS** 
horganyzott; 
70 cm-es 
1 db 




BOROS- 

ÉS SŐRÖSPOHÁR 
VÁLOGATÁS** 

1 db vagy 1 szett 


w f 

I } 




JEGYZETTÖMB 
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A ''*-gal Jelölt terfnékeket a 19. oldalon felsorolt üzleteinkben nem forgalmazzuk! A ***>gal jelölt termékeket a Szeged, Mars téri üzletünkben nem forgalmazzuk! 

*A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetiéig érvényben lévő fogyastdi árak. 


































rr ■■ 

FOZZON 

JAMIE-VEL! 


JAMIE OLIVÉR 
TERMÉKEK 
HŰSÉGPONTOKKAL 
MÁR 1499 n-TÓL! 






Pontgyűjtés: 

2017. május 11 - 2017. augusztus 19. 

PonOieváitás: 

2017. május 11 - 2017. szeptember 03. 
-Illetve az árukészlet erejéig. 

* Minden elköltött 10Q0 Ft után egy 
húségpont jár. A húségakcíó rész¬ 
letei valamint a részvételi szabályzat 
megtalálhatóak a www.spartiuseg.hu 
weboldalon és a résztvevő 
áruházakban. 


© Cajryrígiit Z017 Jamie Olivér LiceDsiflB Limited. 
Jamie (Kiver is a registered tradenuilt. 
Photngrapliy: Matl ftiissell 7016. 








*5^^ ■‘V* ^ 


Kápráztassa ela családj át lepje m eg barátait vag y 
épp önmagát egy remel^||QSg^^raL 

Jamíe szuper receptje a kezdőkből is konyhatündért 
varázsol. Keresse a részleteket a www.sparhuseg.hu 
oldalon és kezdődhet a főzőcske! 


le 



ÖSSZES UNIVER MUSTÁR 

^yszerre maximálisan vásárolható 
összes mennyiség fajinként; 12 db. 



BAKONY BACON 

SZELETELT, CSOMAGOLT 
400 G 

(1.997,50 FT/1 KO) 




ÖSSZES 250 ML-ESNIVEA TUSFÜRDŐ 
ÉSDEO 


ÖSSZES 1,5/1,972 L-ES COCCOLINO ÖBLÍTŐ 

Egyszerre maximálisan vásároltiaté összes mennyiség 
fajtánkéit; 12 db. A termékeket a Szeged, Mara téri iizletúnkben 
nem forgalmazzuk! 


Egyszerre maxlmáilsan vásárolhatö összeo mennyiség 
fajtán ként; 12 db. A termékeket a Szeged, Mars téri úztetünkben 
nem forgalmazzuk! 


ÖSSZES MAGGIFdZŐS LEVES 

Egyszerre maotimáiisan vásárolható 

összes mennyiség fajtánként 12 db. x ^ 


m- 


HAJDÚ GRILLSAJT 


CSOMAGOLT 

2400 

(2.287.eOFT/1Kai 


SOKMAGVAS BAG£n 

F8ISSENSOTVE; 1D6 

Ajánlatunk csak a látványpékséggel 
rendelkező üzleteinkben érvényes! 


AkcUs ajáfáatu* 2017.06.23. és 0&. 251 ktkött, a készlet erejéig trvénye& A tolók csak llusztrádók. Keresse további akciós termékeiikel az árirfiázakban! Ajáilatuik a párhuzanosan fitö akciókra nem érvényes! 
A poknn fettMelelt ár nár a kedvezmón^el csökkenteti fogyasztöi árJIMusSb-éncsaka vasáriap Is nyitva tartó IzleteHcbci érvéry es az alánlat! 


A 18. OLDALON *^GAL JELÖLT TERMÉKEKET AZ ALABBI ÜZLETEKBEN NEM FORGALMAZZUK: 


Hcake: Kossuth tér; Bidapest l, Mésáros u. 12.; III., Monostori u, 3., Szérűskert u. (Kiüss u. 1.),VtzbigorBU. 5., Vürösvári út 9&; IV., Epajesi u. 2., Külső-SZilágyl út 48.. Rózsa u. 77.; V., Szent tsbián kit 17.; VI., Teréz krt. 26.; Vili, Rákóczi u. 191, Rákóczi tár7/&; K., Ráday u. 32.; X, Kerösj Cs. u. 35-37., Lígettdr 1., Üget tér 5. 
Újhegyi sétány 3-5.; XI., Andor u. 1., Sártök Béla út 51Etele út 5&-60., Fehérvári u. 97-99., tlriyl J. u. 34.. Nagysebentér 1., Tétényi út 31,; Xlll., Omyov István u. 9., u. 10., Szent László út 152., Vád út 34., Váci út 37., ttíd út 132i'B,Václ út 13E7A; XIV., Nagy Lajos Idiály u. 191., ^entmihályl u. 23.. Ungvár utca SVA 
XV, Drégelyvá'u. 57-63., Nytpalcta út 2., ttyírpalota út 54.; »/i., Veres Páter u. 47.; XVIIL, Darus u. 5., Kondor Béla sétány 2., Nemes út 7., Ülői út52S.; XK., Eötvös u. 5., Ul^ út 257.; XX, Baross u. 5., Nagysándor J. u. 19.; XXI., Klkólő u. 8., Kossuth L u. 22., Szabadság u. 2Q; XXII., Kossubi L. u. 41.; Ce0lódt Kossuth F u. 9. 
CBona'Bzsébetkrálynéu.S., fMrtjrQktBre1.;DebreRe:Monistiorpáiyiút130.;Ounad^ 56.;Eger,Baikácsyu.6.;EresfcFód2.;FoiyóAAdyEu.9-11.;6öittR;KoGSUthu.46-48.; Harkály; KiusuthLu. $-21 .;Katvai;NádasdyT.u. 2.; llódiMOvásártKiy;Andiássyu. 8.; Kalocsa: Búza tér 11.; Ke6ZtMly;Zsl(l út 17 

Kisbór; KosauOi u. 4^.; IQikuniéiefytiázac Béke tér 3-4., Wesselényi u. 1.; Hslambeias; Bethlen tér 1Kenáron: Igm^dl u. 29.; Marcal: Noaztopy d 13.; MsököWMfc Má^áa khák út 199.; Miskolc: SZfchenyí u. 7., ujgyőri 32.; Mohács; Hováth K u. ?5., Klgyá u. &; Mór Wekerle u. 34-36; Hetykáta: Petőli Sándor út 11 
OroGbáza: Széchenyi tér B.;Oroszláiy; Népek B.u.35.,Táncsics M. u.1/A;PéC6:Akotrrányu.43.. C50[Ttv^u2.,Gostoriyl^.u.2JiÍ5águ11., Mátorrtiecylu2.,Májoiiilút5.,PeltackM.u19..YblMklfisu10.; Pffsvörtoár:^utea1S7.;Pispökiadáiv;Rák&iziutca 5.; Balgöiaiián; Arany J.U.1.,Budapest út 57.;SojyotE Csarnok u. 10 
SünKg; Sá-estcút; Szeged; KÜlcsey u. 11. ,S^i Á 4., SzerlháiDiT^ ii73., ipel u. 50.; &enlgoÍHiánt Huryadl út 21.; Szerencs: áru. 2.; SzIgelliakHR: Mu út SHÉvk Ady Endie u. 15., Sá^ E krt 25^Várö8ina)or u. 34.; ^cnbalK^; Hefele Menyháit u. 3-5., Köpendi É52-54., &iiicsepá u. 23.; Tépiöaeie; Bbskovbh Tesbérektere 1 
Tát TÉka tér 1.; Tak Rákóczi F u. 9l; Tatabáiya: E^la kiiáhf kórtér 67., Főtér, Gál tp 301Kozt^aság u. 44., Sártól Ip 203'A Szt György u 48., tlklász út 26.; nszaújvároe; Szt. István u. 7-9l; IbrOkszaiánidús: Kossuth út 138-142.; tteszpiám; Chdnoly bp. 16.; Zalaeferszeg: Göcsey u 35. 

A18. OLDALDK **-GAL ÉS A Z, 1,5., 7., 11., 17., II. ÉS A 20. DLQALON ***-6AL jaÜlT TERMÉKEKET AZ ALABSI OZ LEIBEN NEM FORfiALHAZZUKr SZEGED; MARS TÉR 




















































ZOTT SZlVECSKE JOGHURT 

125q 

(472Ftf1kg) 


CSIRKEMELL SONKA** 

a kiszolgálép ültben 
{1.590 Ft/1 kg) 




KAKAÖKRÉMES RÚD** 

frissen sütve 
Idb 



HIMMH 

139,- 

7! 

l- 



r. r 

‘ Mu 






kőbanyai sör 

dobcEos; 0,5 (378 Ft/11) 

6 db vásárlása esetén; (330 Ft711) 


B DBVASÍRLASJI 
ESrÉN DARABJA: 
189.-HELyrT 









_ MINDEN 

XL^603 \ SOMÁT 

TERMÉK*** 
ARÁBÓL! 






MINDEN 
OLD SPICE 
TERMÉK*** 
ARABÓL! 


Akelte ajánlatunk 2017.06.26. te 0128. kOi Ott, a kész let erejéig érvényes. A fetók csak llusztrádte. Keresse tevábbi akcite termékeinket az ániházakban! Ajánlatunk a párhuzamotan kitt akddkra nem érvényes! 

A pdeeii feltüntetett ár mára keteezniéniyel «6kkentett fogyasztói ár. ** Ajánlatunk (sak a Idizolgálápulttal, Ilehre látványpékséggel rendekezi üzleteinkben érvényes! A **^gal Jeültternákeket alzegedp Mars téri Ozletibikben nen tergafenazzik! 



SPAR 


I NTERSRAR 


0 mincr^.^xeieí^ 


Részletek a www.addaszavad.a)m weboldalont AJáték Idötartarrta; 2017.06.15 • 07.05. 



Akciós áraink a 


PÁR 




I (SJTSRSPAR 


® , illetve a 


iRAR 


P a rf íf er 


® áruházakban érvényesek. 


Az egyes termékekből a készlet és a választék áruházanként eltérő lehet! 

Akciós ajánlatunk a SPAR markét, SPAR express és az alábbi City SPAR üzletekben nem érvényes; Budapest II., Retek utca 4., Szilágyi Erzsébet fasor 63.; V., Károly krt 22-24., Vértanúk tere 1.; 
Vl.p Teréz krt. 2,;V]I., Erzsébetkrt. 24., Erzsébet krt. 27., Thököly útB.; Vili, Rákóczi út 19.; IX., Mesteru. 1., Rád^ u.32.;X., ARKAD, Örs vezér tere 2S/A;XL, Bartók Béla út 51.; XII., Bószörményíút38/B; 
XVIIL, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminál; Eger, Dobó István tér 1.; Szeged, Széchenyi tér 15. 

régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. A feltüntetett régi árak a Sf^R partner áruházakban eltérhetnek! A SuperShop kártya fotójával jelólt kedvezményes 
ajánlatok csak SuperShop kártyabirtokosok részére vehetők igénybe, Engedményes kínálatunk a készlet erejéig érvényes. Araink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. 
Az esetleges kivitelezési hibákért nem felelünk, ésvásárlóinkelnézését kérjük. Felelős kiadó; SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdákodásí tevékenységről szóló 197/2014. Korm. rendeletben foglalt fogyasztói tájékoztatást a wmv.spar.hu honlapon találja. 


l Óvjuk együtt köri^ezetünket! 


www.spar.hu 






















































